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本报讯　沈阳飞龙制药有限公司最新产品保健药“伟
哥开泰”本月底上市。“伟哥开泰”的药效与美国产治阳
痿新药“伟哥”等同，而由于是纯中药，无副作用，有人
认为其效果更优于“伟哥”。



据悉，本月底首批300万粒“伟哥开泰” 胶囊在北京
上海、天津等大城市同时上市， 售价每10粒人民币180元
左右，比在黑市交易的美制“伟哥”价格低很多。第二批
“伟哥开泰”稍后将进入东南亚市场。



由于美制“伟哥”在中国并未以“伟哥”药名注册，
去年 8月17日沈阳飞龙集团（香港）有限公司与沈阳飞龙
公司正式向国家工商行政管理局商标局申请使用“伟哥”
字样商标。



伟哥制造商美国辉瑞制药公司当初为什么没有以汉字
“伟哥”在中国注册，至今成谜。    东文 